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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 848 

12 Σεπτεμβρίου 2008 


ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότη¬ 
τας κατηγορίας Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης, ο οποίος κυρώθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 2411/4.9.2008 απόφαση του 2ου Τμήματος Διακοπών 
του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με την προκήρυξη υπ’ αριθμ. 3Κ/2007 (Φ.Ε.Κ. 
226/20.7.2007, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.). 







6904 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


Αναγκα¬ 

στική 

διάθεση 





















ΒΑΘΜΟΛΟ¬ 

ΓΙΑ 

1,300.00 

1,046.00 

Ο 

Ο 

ο 

οο 

οο 

1,462.00 

ο 

ο 

ο 

ΙΟ 

708.00 

1,403.00 

1,438.00 

ο 

ο 

ίϋ 

0Μ. 

1,320.00 

1,262.00 

420.00 

ο 

ο 

00 

0^ 

ο 

ο 

ο 

Ο 

ο 

ο 

0\Ι 

”3- 

1,525.00 

1,346.00 

1,260.00 

ο 

ο 

Γ< 

1,174.00 

ΕΝΤΟ- 

ΠΙΟ- 

ΤΗΤΑ 














ΟΟ 

ΟΟ 

ΟΟ 





ΔΙΟΡΙ¬ 

ΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΣΜΕ- 

ΤΡΗΣΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

(35%) 





















ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 
ή ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ ή 
ΠΟΝΤΙΟΥ 







ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 









ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 

ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ 


ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ 

ΤΥΠΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

Ε2 

ΒΠ 

ΒΠ 

Ε2 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΚΩΔ. 

ΘΕΣΗΣ 

916 

1114 

1115 

1152 

927 

1065 

1058 

1147 

1014 

931 

992 

1020 

1073 

937 

1128 

1054 

1168 

1162 

961 

696 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ) 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ) 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜ- 
ΦΑΝΙΣΤΩΝ 

ΔΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜ- 
ΦΑΝΙΣΤΩΝ 

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. 
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ) 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑ¬ 
ΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑ¬ 
ΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟ¬ 
ΜΕΙΟ 

Γ. Ν. Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ 
ΜΠΕΝΑΚΙΟ 

Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕ- 
ΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Γ. Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟ¬ 
ΜΕΙΟ 

Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ 

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟ¬ 
ΜΕΙΟ 

Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. 
ΦΙΛΙ ΑΤΩΝ 

ΓΕΝ. Ν. ΣΥΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΔΡΑΜΑΣ 

Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 

Γ.Ν. ΘΗΒΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΑΙΔΩΝ « Π. & ΑΓΛΑΪΑ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

τνν 

ΑΕ258179 

Π734622 

ΑΒ916920 

ΑΕ383376 

Ρ297589 

Τ381388 

Τ056096 

Ξ683116 

Σ408262 

Χ051194 

Χ301105 

Τ065515 

ΑΒ767921 

Ρ327403 

Π925559 

ΑΕ903343 

Ρ051966 

Ξ749658 

Π515847 

Ξ756318 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 

ΒΑΣ 

ΠΑΝ 

ΑΝΑ 

ΘΕΟ 

ΙΩΑ 

ΚΩΣ 

ΒΑΣ 

ΣΤΕ 

ΧΙΙΛΙ 

ΚΩΝ 

ΧΡΗ 

ΛΕΩ 

ΧΙΙΛΙ 

ΒΑΣ 

ΑΝΑ 

α 

ιυ 

ι_ 

ΒΑΣ 

ΔΗΜ 

ΘΩΜ 

ΓΕΩ 

< 

Ο 

Ζ 

ο 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΒΑΡΒΑΡΑ 

ΑΝΝΑ 

ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΦΩΤΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ 

Η 

Ο 

Ζ 

1- 

? 

£ 

Ζ 

α 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΣΥΜΕΩΝ 

Η 

< 

< 

Ζ 

α 

ιυ 

< 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΜΑΡΙΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

< 

Ζ 

< 

< 

X 

ΜΑΡΙΝΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΛΤΗΣ 

ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥ¬ 

ΛΟΥ 

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ 

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥ- 

ΛΟΣ 

Η 

ο 

< 

>- 

ο 

π. 

ο 

< 

ζ 

α 

Ζ 

< 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΑΣΤΡΙΤΗΣ 

ΑΤΕΣΟΓΛΟΥ 

ΒΑΒΟΥΡΑΣ 

ΒΑΓΓΕΛΟΥ 

ΒΑΙΝΑ 

ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥ 

Α.Μ. 

507 

4957 

257 

736 

5635 

4537 

2284 

3024 

5242 

1593 

1960 

00 

00 

00 

0Μ 

603 

2116 

658 

4039 

4274 

3712 

4717 

5127 

Α/Α 

- 


ΟΟ 

■'Τ 

ΙΟ 

<χ> 

Γ·» 

οο 

σ> 

Ο 

5= 

οο 

ΟΟ 

"3- 

ιη 

ΟΟ 

Γ". 

ΟΟ 

σ> 

20 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


Αναγκα¬ 

στική 

διάθεση 





















ό 

Ο < 

< 

£Ώ 

1,396.00 

1,220.00 

1,520.00 

915.00 

845.00 

ο 

ο 

ΟΟ 

σ> 

1,501.00 

1,538.00 

Ο 

ο 

8 

ο_ 

1,113.00 

Ο 

ο 

οϋ 

1,446.00 

944.00 

1,380.00 

1,375.00 

767.00 

916.00 

Ο 

ο 

κ 

ίΓ> 

ο 

1,330.00 

961.00 

ΕΝΤΟ- 

ΠΙΟ- 

ΤΗΤΑ 





ΟΟ 






ΟΟ 










ΔΙΟΡΙ¬ 

ΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΣΜΕ- 

ΤΡΗΣΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

(35%) 





















ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 
ή ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ ή 
ΠΟΝΤΙΟΥ 

ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ 



ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 









ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 


ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 

ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 


ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 

ΤΥΠΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

□ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

Ε2 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΚΩΔ. 

ΘΕΣΗΣ 

σϊ 

1069 

1096 

951 

1110 

1082 

968 

ΟΟ 

1095 

1068 

1059 

1160 

949 

958 

1141 

989 

951 

910 

1004 

946 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟ¬ 
ΚΟΜΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. 
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΗ¬ 
ΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑ¬ 
ΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΟ- 
ΠΤΙΚΗΣ - ΡΑΠΤΙΚΗΣ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑ¬ 
ΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΗ¬ 
ΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΔΕ7 ΟΔΗΓΩΝ ΠΥ¬ 
ΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜ- 
ΦΑΝΙΣΤΩΝ 

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΗ¬ 
ΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙ¬ 
ΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΗ¬ 
ΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟ¬ 
ΜΕΙΟ 

Γ.Ν. Θ. Π. «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙ¬ 
ΣΤΟΣ» 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΑΙΔΩΝ « Π. & ΑΓΛΑΪΑ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 

Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑ- 
ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΔΥ- 
ΝΗΣ (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΔΟΥ) 

Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 

Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕ- 
ΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» 

Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ 

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟ¬ 
ΜΕΙΟ 

Γ. Ν. Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΧΙΟΥ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΡΤΑΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝ¬ 
ΝΗΜΑΤΑ» 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ) 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ 
ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ 

Γ. Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Κ. Ύ. 
ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ 

Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑ- 
ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΣΕΡΡΩΝ 

ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΣΥΡΟΥ- ΚΕ¬ 
ΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΛΟΥ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗ¬ 
ΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» 

τνν 

ΑΑ971471 

Ρ100351 

ΑΕ157067 

Κ697688 

ΑΕ449240 

Ρ984864 

ΑΑ450873 

Ξ655901 

Λ294700 

Μ893240 

Μ910639 

Σ875231 

Χ230883 

ΑΕ775017 

Τ242475 

Σ442649 

77871 

Π498204 

Π583323 

ΑΕ243219 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 

α 

ιυ 

ι_ 

ΚΥΡ 

ΑΝΔ 

ΝΙΚ 

ι- 

ζ 

< 

ΙΩΑ 

ΣΠΥ 

ΑΝΑ 

ΙΩΑ 

ΔΗΜ 

ΑΓΓ 

ΣΩΤ 

ΙΩΑ 

ΑΝΔ 

ΘΕΟ 

ΛΑΖ 

ΙΩΑ 

ΚΩΝ 

ΑΝΑ 

ΝΙΚ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΕΥΑΝΘΙΑ 

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΡΙΑΝΘΗ 

ΜΙΧΑΗΛ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΣΕΒΑΣΤΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 

ΓΙΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ 

ΓΚΑΤΑΣ 

ΓΚΟΓΚΟΥ 

> 

Ο 

< 

> 

ο 

π. 

ο 

Η 

Ο 

1_ 

ΓΚΟΥΝΤΑ 

ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ 

Η 

< 

ω 

< 

< 

ι_ 

ΓΟΓΟΛΟΥ 

ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ 

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 

ΓΡΙΒΑ 

Η 

< 

< 

< 

< 

< 

ΔΑΜΙΑΝΟΥ 

ΔΑΜΙΑΝΟΥ 

ΔΑΜΚΑΛΗΣ 

ΔΑΝΙΗΛ 

Α.Μ. 

3873 

4595 

2313 

5446 

2104 

593 

4076 

291 

2713 

4175 

2982 

5271 

1907 

3741 

4951 

3915 

2496 

3544 

3306 

2155 

Α/Α 

40 

5 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

ϊό 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 
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διάθεση 





















ό 

ο < 

< 

οα 

ο 

ο 

'ν! 1 

Ν- 

1^ 

1,320.00 

Ο 

ο 

•'Τ 

ΟΜ 

■'Τ 

1,362.00 

1,150.00 

Ο 

ο 

οό 

00 

00 

1,590.00 

1,228.00 


977.00 

1,630.00 

Ο 

Ο 

ο 

ο 

”3- 

1,146.00 

1,362.00 

Ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

1,146.00 

1,451.00 

1,150.00 

1,329.00 

00068 

ΕΝΤΟ- 

ΠΙΟ- 

ΤΗΤΑ 














ΟΟ 

00 






ΔΙΟΡΙ¬ 

ΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΣΜΕ- 

ΤΡΗΣΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

(35%) 


















* 



ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 
ή ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ ή 
ΠΟΝΤΙΟΥ 




ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 







ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 



ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 


ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 



ΤΥΠΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ίϋ 

ΒΠ 

ΒΠ 

1= 

ω 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ίϋ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΚΩΔ. 

ΘΕΣΗΣ 

1134 

950 

096 

971 

929 

1044 

962 

942 

1060 

1124 

904 

1153 

981 

1166 

993 

ο 

ο 

ο 

1050 

σϊ 

1062 

1132 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥ- 
ΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝ. Β 
ΤΑΞΗΣ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. 
ΟΔΗΓΩΝ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ (ΒΙΒΛΙΟ¬ 
ΔΕΣΙΑΣ) 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ) 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙ¬ 
ΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜ- 
ΦΑΝΙΣΤΩΝ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑ¬ 
ΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟ¬ 
ΚΟΜΩΝ 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ) 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΧΑΝΙΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ- 
ΔΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

417 ΝΟΣ. ΙΔΡ. ΜΤΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ Ο.Ν. Α. 
«ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ» 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛ¬ 
ΛΗΝΙΑΣ 

Π. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ « ΑΧΕ¬ 
ΠΑ» 

Γ. Ν. ΘΗΒΑΣ 

Γ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΛΕΞΑΝ¬ 
ΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΣΥΡΟΥ.ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΝΔΡΟΥ 

Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕ- 
ΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» 

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟ¬ 
ΜΕΙΟ 

Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 

Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 

τνν 

ΑΒ975905 

Π792169 

Π658754 

Π327797 

ΣΙ45573 

Ξ606804 

Ρ172838 

Ρ989630 

Ρ915348 

Τ 791612 

Ν869360 

ΑΒ433008 

Ξ684255 

Ξ661375 

ΑΕ918983 

Τ454078 

Χ513780 

Π848101 

Μ889050 

Π252632 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 

ΦΩΤ 

ΑΘΑ 

Ζ 

< 

ΠΑΝ 

ΒΑΣ 

νου 

ΙΩΑ 

α 

ιυ 

ι_ 

ΙΩΑ 

ΣΤΕ 

ΧΙΙΛΙ 

ΔΗΜ 

ΧΡΗ 

ΘΩΜ 

ΘΕΟ 

ΙΩΑ 

ΚΩΝ 

ΚΩΝ 

α 

ιυ 

1_ 

ΑΘΑ 

ΟΝΟΜΑ 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

ΜΑΝΟΥΣΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 

ΔΗΜΗΝΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

ΔΙΑΜΑΝΤ ΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΙ ΑΜΑΝΤ ΟΠΟΥΛΟΥ 

< 

ζ 

Ο 

< 

ΔΟΥΒΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΔΟΥΜΠΡΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΕΞΑΡΧΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

ΕΦΡΕΜΙΔΟΥ 

ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ 

ΖΑΧΑΡΗ 

ΖΗΣΗΣ 

ΖΙΑΚΑΣ 

Α.Μ. 

179 

579 

822 

455 

4956 

996 

4843 

3796 

5342 

584 

1400 

343 

5281 

3147 

258 

2422 

4246 

1020 

1360 

5579 

Α/Α 

09 

ί5 

62 

63 

64 

59 

99 

67 

68 

69 

70 


72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 
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ό 

Ο < 

< 

£Ώ 

ο 

ο 

ο 

ο 

1,503.00 

ο 

ο 

00 

00 

ΙΟ 

Ο 

ο 

ο 

ΙΟ 

00 

1,319.00 

1,450.00 

930.00 

1,480.00 

1,197.00 

00Ό80Ί 

1,436.00 

629.00 

ο 

ο 

1,034.00 

Ο 

ο 

Γ< 

Ο 

1,002.00 

Ο 

ρ 

ο 

<Μ 

■'ί 

Ο 

ο 

ο 

2 

1,438.00 

ΕΝΤΟ- 

ΠΙΟ- 

ΤΗΤΑ 












00 








ΔΙΟΡΙ¬ 

ΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΣΜΕ- 

ΤΡΗΣΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

(35%) 




















ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 
ή ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ ή 
ΠΟΝΤΙΟΥ 




ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ 






ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 



ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 


ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 




ΤΥΠΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ω 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΚΩΔ. 

ΘΕΣΗΣ 

1006 

974 

1067 

988 

946 

1143 

1088 

902 

1112 

1101 

943 

959 

984 

981 

1092 

980 

1148 

997 

901 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΗ¬ 
ΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜ- 
ΦΑΝΙΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
- ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ 
- ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ - 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙ¬ 
ΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ) 

ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

ΔΕ7 ΟΔΗΓΩΝ ΠΥ¬ 
ΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΟ- 
ΠΤΙΚΗΣ - ΡΑΠΤΙΚΗΣ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜ- 
ΦΑΝΙΣΤΩΝ 

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙ¬ 
ΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Γ. Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 

Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ-Κ.Υ. ΚΑ- 
Τ ΑΣΤΑΡΙΟΥ 

Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙ¬ 
ΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗ¬ 
ΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» 

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑ- 
ΤΑΣ» 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙ¬ 
ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤ¬ 
ΤΙΚΟΝ» 

Γ. Ν. Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

417 ΝΟΣ. ΙΔΡ. ΜΤΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛ¬ 
ΚΙΔΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ) ΚΡ. 
ΑΕΡ/ΝΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟ¬ 
ΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕ- 
ΤΑΞΑ» 

ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

417 ΝΟΣ. ΙΔΡ. ΜΤΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗ¬ 
ΚΩΣΤΑ» 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡ¬ 
ΓΟΥΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΥΡΓΟΥ-Κ.Υ. 
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ 
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Ρ896679 

74341 

Χ334450 

Ξ722779 

ΑΒ819822 

Σ448483 

Ρ980371 

Φ476242 

ΑΑ231113 

ΑΒ165716 

ΑΕ683740 

Φ302641 

Π570537 

Τ259835 

ΑΖ314164 
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Ν 
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ΖΟΥΠΗΣ 

ΖΥΜΟΣΤΡΑ 

ΖΩΤΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΘΩΜΑΪΔΟΥ 

ΙΑΣΟΝΙΔΗΣ 

ΙΜΒΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΓΙΟΥ 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ 

ΚΑΛΕΜΚΙΕΡΙΔΟΥ 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΠΟΥ- 

ΛΟΣ 

ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ 

ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΔΙΟΡΙ¬ 

ΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΣΜΕ- 

ΤΡΗΣΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

(35%) 




















ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 
ή ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ ή 
ΠΟΝΤΙΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 




ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 


ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 



ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 





ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 


ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 


ΤΥΠΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑ 
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ΘΕΣΗΣ 

1002 

1167 

1071 

1125 

901 

1142 

δ 
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1150 

1153 

ΟΟ 

οο 

979 

1063 

1100 

1151 

966 

922 

1045 

00 

οο 

σ> 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑ¬ 
ΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙ¬ 
ΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜ- 
ΦΑΝΙΣΤΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟ¬ 
ΚΟΜΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡ¬ 
ΜΑΚΕΙΟΥ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜ- 
ΦΑΝΙΣΤΩΝ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜ- 
ΦΑΝΙΣΤΩΝ 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. 
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜ- 
ΦΑΝΙΣΤΩΝ 

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡ¬ 
ΜΑΚΕΙΟΥ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ζ 

α 

Ω_ 

ίϋ 

ι_ 

< 

ίϋ 

< 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 
- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕ¬ 
ΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙ¬ 
ΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ 
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» 

Π. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ « ΑΧΕ¬ 
ΠΑ» 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΑΙΔΩΝ « Π. & ΑΓΛΑΪΑ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟ¬ 
ΜΕΙΟ 

Π.Γ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 

Γ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 

417 ΝΟΣ. ΙΔΡ. ΜΤΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟ- 
ΚΡΑΤΕΙΟ» 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓ. 
ΒΑΡΒΑΡΑ» 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΒΟΛΟΥ 

Π. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ « ΑΧΕ¬ 
ΠΑ» 

Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΒΟΛΟΥ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗ¬ 
ΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗ¬ 
ΚΩΣΤΑ» 

τνν 
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Π199137 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 

ΚΑΝΑΒΟΥΡΑ 

ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 

ΚΑΝΤΑΡΕΛΛΗΣ 

ΚΑΟΥΡΗ 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 
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ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ 
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ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
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ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 
ή ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ ή 
ΠΟΝΤΙΟΥ 




ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 




ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ| 

ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. 
ΟΔΗΓΩΝ 

ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ | 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ) 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΗ¬ 
ΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙ¬ 
ΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. 
ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙ- 
ΚΟΥ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
- ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ 
- ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ - 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡ¬ 
ΜΑΚΕΙΟΥ 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ 

417 ΝΟΣ. ΙΔΡ. ΜΤΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΣΠΑΡΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΑΙΔΩΝ « Π. & ΑΓΛΑΪΑ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 

Γ. Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

Π. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ « ΑΧΕ¬ 
ΠΑ» 

Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕ- 
ΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» 

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑ- 
ΤΑΣ» 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ 

417 ΝΟΣ. ΙΔΡ. ΜΤΣ 

Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ 
ΜΠΕΝΑΚΙΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΡΟΔΟΥ 

Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑ- 
ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΣΕΡΡΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΑΙΔΩΝ « Π. & ΑΓΛΑΪΑ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑ¬ 
ΟΥΣΑΣ 

Π. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ « ΑΧΕ¬ 
ΠΑ» 

Γ. Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙ¬ 
ΣΜΟΥ 

ΓΕΝ. Ν. ΣΥΡΟΥ 
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Π244621 
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ΑΕ407507 

Ρ426167 

Σ490968 

Π489790 

Π445164 
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Χ388478 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 

ΣΩΤ 
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ΑΝΔ 

ΑΡΙ 

ΚΩΝ 

ΑΘΑ 

ΙΩΑ 

ΚΩΝ 

Η 

< 

ή 

ΔΗΜ 

ΣΑΒ 

ΠΑΝ 

ΙΩΑ 

ΚΩΝ 

ΝΙΚ 
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ΔΗΜ 

α 

ιυ 

1_ 

ΚΥΡ 

ΑΡΓ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΣΧΑΛΙΑ 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

α 

έ 

< 

< 

< 

ΑΡΕΤΗ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΜΑΡΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΛΕΝΗ 

ΟΥΡΑΝΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΝΙΚΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΚΑΡΠΑΤΣΗ 

ΚΑΡΡΑΣ 

ΚΑΡΤΑΛΑΚΗΣ 

< 

α 
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< 
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< 

* 

ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΙΔΗΣ 

ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ 

ΚΑΤΣΑΡΟΥ 

ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ 

ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ 

ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ 

ΚΑΥΚΑΚΗΣ 

ΚΕΜΕΝΤΖΕΤΖΙΔΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑ 

ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ 

ΚΕΧΑΓΙΑΣ 

ΚΙΟΡΙΔΗΣ 

ΚΙΟΣΕ 

ΚΙΤΣΟΥ 

ΚΟΒΑΤΣΕΒΑΣ 

ΚΟΙΝΑΚΗ 

Α.Μ. 

4338 

3683 

3570 

4449 

503 

5248 
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4400 
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οο 









ΔΙΟΡΙ¬ 

ΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΣΜΕ- 

ΤΡΗΣΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

(35%) 




















ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 
ή ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ ή 
ΠΟΝΤΙΟΥ 





ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 





ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ 



ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ 


ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 




ΤΥΠΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑ 

ΒΠ 

Ε2 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

Ε2 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΚΩΔ. 

ΘΕΣΗΣ 

1141 

1028 

926 

1035 

1162 

οο 

σ> 

οο 

ο 

ο 

1041 

1018 

1168 

953 

1123 

1048 

928 

988 

1092 

972 

973 

1091 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜ- 
ΦΑΝΙΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. 
ΕΛΑΙΟΧΡ/ΣΤΩΝ. 
ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡ¬ 
ΜΑΚΕΙΟΥ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ( 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑ¬ 
ΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΗ¬ 
ΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ( 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 

ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 
- ΚΤΙΣΤΩΝ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑ¬ 
ΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΔΕ7 ΟΔΗΓΩΝ ΠΥ¬ 
ΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ) 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑ¬ 
ΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔ. 
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΟ- 
ΠΤΙΚΗΣ - ΡΑΠΤΙΚΗΣ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΡΑΠΤΟΥ - ΡΑ- 
ΠΤΡΙΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΧΙΟΥ 

Γ. Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Κ. Υ. 
ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 

Γ. Ν. ΘΗΒΑΣ 

Γ.Ν.Ν.Ι. ’ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΟΠΟΥ - 
ΛΕΙΟ’ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- 
Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ 

Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

Π. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ « ΑΧΕ¬ 
ΠΑ» 

Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ) ΚΡ. 
ΑΕΡ/ΝΑΣ ΡΟΔΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ 

Γ. Ν. Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΡΟΔΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙ¬ 
ΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 

417 ΝΟΣ. ΙΔΡ. ΜΤΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡ¬ 
ΓΟΥΣ 

Π. Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ 
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

ΞΕΝΟΦΩΝ 

ΜΗΝΑΣ 
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ΔΙΟΡΙ¬ 

ΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΣΜΕ- 

ΤΡΗΣΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

(35%) 





















ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 
ή ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ ή 
ΠΟΝΤΙΟΥ 



ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ 


ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ 



ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 


ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 



ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 




ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 

ΤΥΠΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑ 
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ΒΠ 
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Ε2 

ΒΠ 

ΒΠ 
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ΒΠ 

ΚΩΔ. 

ΘΕΣΗΣ 

606 

1012 

1058 

1091 

932 

1049 

952 

985 

945 

1130 

968 

950 

1136 
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1010 

1011 

906 

506 

917 

ΟΟ 

σ> 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙ¬ 
ΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΔΕ ΡΑΠΤΟΥ - ΡΑ- 
ΠΤΡΙΑΣ 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΗ¬ 
ΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. 
ΟΔΗΓΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ) 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. 
ΟΔΗΓΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΨΥ¬ 
ΚΤΙΚΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡ¬ 
ΜΑΚΕΙΟΥ 

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙ¬ 
ΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙ¬ 
ΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡ¬ 
ΜΑΚΕΙΟΥ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΥ ΑΓ. 
ΦΩΤΕΙΝΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ 

Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ 
ΜΠΕΝΑΚΙΟ 

Γ.Ν. Θ. Π. «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙ¬ 
ΣΤΟΣ» 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑ¬ 
ΒΑΛΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕ- 
ΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ 

Γ.Ν.Α ΚΑΤ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ- 
ΔΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ- 
ΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΓΕΝ. Ν. ΣΥΡΟΥ 

τνν 

Λ220030 

ΑΖ154478 

Σ517283 

XI62090 

XI38664 

Π706837 

Ρ820504 

Σ483933 

Σ484480 

Σ491055 

ΑΕ901235 

Ξ632515 

Σ732599 

Ξ717883 

Ν191551 

Π846793 

ΑΒ531233 

Μ850182 

Χ785782 

Σ499918 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 

< 

III 

111 

ΓΕΩ 

ΣΠΥ 

ΚΩΝ 

ΑΠΟ 

ΚΩΝ 

ΣΤΑ 

ΔΗΜ 

ΣΠΥ 

ΔΗΜ 

ΓΕΩ 

ΑΝΔ 

ΑΓΓ 

ΧΡΗ 

ΚΩΝ 

ΝΙΚ 

ΝΙΚ 

ΦΩΤ 

ΒΑΣ 

α 

111 

1_ 

ΟΝΟΜΑ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΙΕΡΡΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΜΑΡΑΓΔΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΖΩΓΡΑΦΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΝΑ 

ΣΤΑΜΟΥΛΑ 

ΕΛΕΝΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 

ΙΩΑΝΝΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ 

ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ 

ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ 

ΚΥΛΗ 

ΚΥΡΓΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

ΚΥΡΙΜΚΥΡΟΓ ΛΟΥ 

ΚΥΡΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 

>- 

Ο 

Ζ 

Ο 

1- Η 

ζ ο 

1^ 

ζ 

α 

ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ 

ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ 

ΚΩΤΣΑΚΗΣ 

ΛΑΓΓΑ 

ΛΑΖΟΥ 

ΛΑΚΚΗ 

>- 

Ο 

< 

< 

< 

< 

ΛΑΜΠΑΚΗ 

Α.Μ. 

4444 

2476 

1158 

393 

3739 

3780 

2980 

4967 

4946 

5451 

567 

506 

1443 

3013 

1154 

5467 

977 

4719 

2327 

1246 

Α/Α 

157 

158 

159 

160 

δ 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

γΤ 

172 

173 

174 

175 

176 








ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6913 


Αναγκα¬ 

στική 

διάθεση 

















* 

* 

ό 

ο < 

< 

οα 

678.00 

1,552.00 

Ο 

ο 

δ 

ΙΟ 

ο 

1,325.00 

1,246.00 

1,497.00 

Ο 

ο 

δ_ 

877.00 

Ο 

ο 

δ 

& 

00 

1,087.00 

1,550.00 

1,053.00 

775.00 

Ο 

ο 

δ 

0Μ 

ΟΟ 

1,452.00 

1,166.00 

1,099.00 

420.00 

ΕΝΤΟ- 

ΠΙΟ- 

ΤΗΤΑ 













ΟΟ 






ΔΙΟΡΙ¬ 

ΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΣΜΕ- 

ΤΡΗΣΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

(35%) 



















ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 
ή ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ ή 
ΠΟΝΤΙΟΥ 



ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 




ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ 

ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ 


ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 


ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 







ΤΥΠΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

Ε2 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ιϋ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

Ε2 

ΚΩΔ. 

ΘΕΣΗΣ 

1025 

1156 

962 

949 

991 

1149 

987 

951 

1085 

922 

1139 

δ 

954 

1081 

1109 

1108 

1066 

1068 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. 
ΕΛΑΙΟΧΡ/ΣΤΩΝ. 
ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜ- 
ΦΑΝΙΣΤΩΝ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΗ¬ 
ΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜ- 
ΦΑΝΙΣΤΩΝ 

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΗ¬ 
ΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
- ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ 
- ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ - 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡ¬ 
ΜΑΚΕΙΟΥ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΨΥ¬ 
ΚΤΙΚΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟ¬ 
ΚΟΜΩΝ 

ΔΕ7 ΟΔΗΓΩΝ ΠΥ¬ 
ΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. 
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 

ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Π. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ « ΑΧΕ¬ 
ΠΑ» 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥ¬ 
ΚΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝ¬ 
ΝΗΜΑΤΑ» 

Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕ¬ 
ΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Κ.Υ. ΜΥΤΙΚΑ 

Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑ- 
ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ- 
ΔΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΒΟΛΟΥ 

Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟ¬ 
ΜΕΙΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ) 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ 
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟ¬ 
ΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕ- 
ΤΑΞΑ» 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΑΙΔΩΝ « Π. & ΑΓΛΑΪΑ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΕΘΝΙ¬ 
ΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ - ΜΟΥ¬ 
ΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΣΟΥΤΖΟΥ 

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑ- 
ΤΑΣ» 

Γ. Ν. Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

τνν 

Ρ367938 

■'Τ 

ΟΟ 

δ 

■'Τ 

X 

Π901462 

Π978237 

Ρ251009 

Π841333 

Τ321070 

Χ446905 

ΑΕ 068061 

ΑΒ764124 

Ξ739135 

Φ294960 

ΑΒ177823 

XI60796 

Π 045491 

Σ940014 

ΑΕ646527 

Λ628947 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 

ΕΥΣ 

ΒΑΣ 

ΑΘΑ 

ΓΕΩ 

ΔΗΜ 

ΚΩΝ 

ΑΘΑ 

ΘΕΟ 

ΔΙΑ 

ΔΙΟ 

ΓΕΩ 

ΕΜΜ 

ΓΕΩ 

ΧΑΡ 

ΛΑΜ 

ΙΩΑ 

ΠΑΣ 

ΔΗΜ 

ΟΝΟΜΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑ- 

ΣΤΑΣΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΕΥΘΥΜΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ 

ΛΑΜΠΡΟΥ 

νυυνν 

ΛΕΖΚΙΔΗΣ 

ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ 

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΛΙΑΤΣΟΣ 

ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ 

ΛΟΥΔΑΡΟΣ 

ΛΟΥΡΜΠΑ 

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ 

ΜΑΛΤΕΖΟΣ 

ΜΑΝΤΗΣ 

ΜΑΝΩΛΙΑΔΟΥ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥ- 

ΛΟΣ 

ΜΑΡΚΟΥ 

Α.Μ. 

1674 

706 

ίΟ 

2990 

3824 

596 

4205 

3487 

315 

2629 

<Χ> 

1625 

271 

2365 

922 

1840 

2680 

3914 

Α/Α 

177 

178 

179 

180 

δ 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

δ 

192 

193 

194 
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Αναγκα¬ 

στική 

διάθεση 


















ό 

Ο < 

< 

ω 

1,365.00 

1,553.00 

1,520.00 

1,509.50 

961.00 

336.00 

Ο 

Ο 

<3 

1,258.00 

1,186.00 

Ο 

ο 

οο 

ο 

0Μ 

1,610.00 

1,080.00 

Ο 

ο 

ο 

οο 

Ο 

ο 

£ 

οο 

1,563.00 

1,349.00 

1,459.00 

ΕΝΤΟ- 

ΠΙΟ- 

ΤΗΤΑ 



00 


ΟΟ 


ΟΟ 











ΔΙΟΡΙ¬ 

ΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΣΜΕ- 

ΤΡΗΣΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

(35%) 


















ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 
ή ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ ή 
ΠΟΝΤΙΟΥ 



ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 





ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 

ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ 




ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 





ΤΥΠΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

Ε2 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΚΩΔ. 

ΘΕΣΗΣ 

1055 

1145 

1054 

1163 

1107 

1029 

1169 

096 

981 

1005 

1151 

1117 

696 

1038 

1158 

1098 

1159 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜ- 
ΦΑΝΙΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑ¬ 
ΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝ. ΕΙΔ. ΣΥ¬ 
ΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟ¬ 
ΓΟΥ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. 
ΕΛΑΙΟΧΡ/ΣΤΩΝ- 
ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑ¬ 
ΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜ- 
ΦΑΝΙΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ - ΘΕΡ- 
ΜΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ( 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑ¬ 
ΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. 
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑ¬ 
ΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. 
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ 
ΦΛΕΜΙΓΚ» 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΔΡΑΜΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩ¬ 
ΡΙΝΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟ¬ 
ΜΟΤΗΝΗΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩ¬ 
ΡΙΝΑΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ- 
ΔΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΣΠΑΡΤΗΣ 
- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕΡΟ¬ 
ΠΟΛΗΣ 

Π. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ « ΑΧΕ¬ 
ΠΑ» 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ Ο. Ν. Α. 
«ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ» 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ 

417 ΝΟΣ. ΙΔΡ. ΜΤΣ 

Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑ- 
ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟ¬ 
ΜΕΙΟ 

τνν 

Ρ789200 

Σ716561 

Φ446102 

Σ074889 

Π992762 

Τ367339 

Ρ472083 

Σ806425 

ΑΒ712367 

Σ023987 

ΑΕΙ87964 

Σ978509 

Ρ494729 

Μ699483 

Χ837550 

Ρ337538 

Τ 014647 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 

ΧΙΙΛΙ 

α 

ιυ 

ι_ 

ΚΛΗ 

ΘΩΜ 

α 

ιυ 

ι_ 

ΣΤΥ 

ΜΕΤ 

ΑΘΑ 

ΕΥΣ 

ΧΙΙΛΙ 

ΑΘΑ 

ΙΩΑ 

ΓΕΩ 

α 

ιυ 

ι_ 

ΚΩΝ 

ΔΗΜ 

ΙΩΑ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΑΡΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

< 

ι_ 

< 

Ο 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

Γ ΑΡΙΦΑΛΛΙΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΠΕΤΡΟΣ 

ΜΑΡΙΑ 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

< 

< 

< 

Ο 

>- 

ιυ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΑΡΙΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΑΡΟΥΔΑΣ 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

ΜΑΤΣΑΝΗΣ 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ 

ΜΑΥΡΟΣ 

ΜΕΖΙΔΗΣ 

ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΟΥ 

< 

< 

< 

ιυ 

ΜΕΣΗΤΙΔΟΥ 

ΜΗΛΙΓΓΟΥ 

ΜΗΛΙΩΝΗ 

ΜΗΣΙΟΣ 

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΥΣΧΟΥ 

ΜΟΥΤΣΕΛΑΚΗΣ 

ΜΠΑΚΑΡΑ 

Α.Μ. 

5594 

ο 

00 

803 

2510 

4864 

5120 

3045 

1460 

2346 

4959 

2263 

1475 

1863 

1701 

3433 

3928 

2741 

Α/Α 

195 

196 

197 

οο 

σ> 

199 

Ο 

ο 

ΟνΙ 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 



1330 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ ΑΒ430086 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 1057 ΒΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ 1,212.00 

ΒΟΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
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ΠΙΟ- 
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ΔΙΟΡΙ¬ 

ΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΣΜΕ- 

ΤΡΗΣΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

(35%) 





















ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 
ή ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ ή 
ΠΟΝΤΙΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 



ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 




ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 





ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 

ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ 





ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ 


ΤΥΠΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

Ε2 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΚΩΔ. 

ΘΕΣΗΣ 

οο 

ο 

σ> 

1008 

1033 

1091 

1048 

1154 

1024 

σ> 

1047 

1137 

914 

1099 

989 

σ> 

1129 

967 

963 

1067 

1079 

1042 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙ¬ 
ΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ( 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 

ΔΕ ΡΑΠΤΟΥ - ΡΑ- 
ΠΤΡΙΑΣ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜ- 
ΦΑΝΙΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. 
ΕΛΑΙΟΧΡ/ΣΤΩΝ. 
ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟ¬ 
ΚΟΜΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΨΥ¬ 
ΚΤΙΚΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡ¬ 
ΜΑΚΕΙΟΥ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. 
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ 

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟ¬ 
ΚΟΜΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ) 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ( 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕ¬ 
ΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΛΑΡΙΣΑΣ 

Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΖΕΡ- 
ΜΙΑΔΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ 

Γ. Ν. Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Γ. Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟ¬ 
ΜΕΙΟ 

Γ.Ν.Α. ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΔΡΑΜΑΣ 

Γ.Ν. Θ. Π. ΠΑΜΜΑΚΑΡΙ¬ 
ΣΤΟΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ 

Γ. Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Κ. Ύ. 
ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ 

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟ¬ 
ΜΕΙΟ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. 
ΜΟΛΑΩΝ 

Γ. Ν. Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗ¬ 
ΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 

Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ 

Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 

τνν 

Σ454311 

Ξ025926 

Π962493 

Χ302738 

ΑΒ319342 

ΑΒ434689 

Φ359726 

Σ374215 

Χ634380 

133903 

ΞΙ 07803 

Π981479 

Χ787985 

Τ801412 

Χ527958 

Ν457246 

Ξ529649 

ΑΒ410995 

Π432129 

ΑΕ316292 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 

111 

< 

< 

ΧΡΗ 

ΠΑΝ 

ΚΩΝ 

ΝΙΚ 

ΙΛΙΙΛΙ3 

ΕΥΡ 

ΠΑΥ 

ΔΗΜ 

ΙΩΑ 

111 

< 

< 

ΙΩΑ 

ΓΕΩ 

ΚΑΝ 

ΕΜΜ 

ΔΗΜ 

ΔΗΜ 

ΚΩΝ 

ΓΕΩ 

ΒΑΙ 

ΟΝΟΜΑ 

ΣΟΦΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΑΡΙΑ 

ΗΛΙΑΣ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 

ΜΙΧΑΗΛ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΟΦΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

< 

ι_ 

< 

ζ 

< 

π. 

ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

< 

ο_ 

< 

ζ 

< 

III 

111 

< 

< 

Η 

Ο 

< 

< 

Ο 

* 

ζ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΝΑΚΑ 

ΝΑΚΟΣ 

ΝΑΣΤΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

>- 

Ο 

< 

< 

Ο 

2 

ΝΙΚΟΥ 

ΝΙΤΣΟΣ 

ΝΤΕΜΙΡΗ 

ΞΑΝΘΑΚΟΣ 

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 

X 

< 

ζ 

ιυ 

III 

ΟΥΤΟΣ 

ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ 

ΠΑΛΙΟΥΡΑ 

ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ- 

ΛΟΥ 

ΠΑΝΟΥ 

ΠΑΝΤΟΣ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥ- 

ΛΟΣ 

Α.Μ. 

5604 

4758 

972 

788 

4395 

2478 

4427 

4153 

2961 

505 

2737 

664 

3452 

2311 

3491 

544 

4007 

5006 

536 

3866 

Α/Α 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 
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ΔΙΟΡΙ¬ 

ΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΣΜΕ- 

ΤΡΗΣΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

(35%) 
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ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 
ή ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ ή 
ΠΟΝΤΙΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 














ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 


ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 


ΤΥΠΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

Ε2 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΚΩΔ. 

ΘΕΣΗΣ 

1049 

934 

1103 

1017 

925 

1164 

903 

1051 

1157 

918 

696 

1133 

1045 

915 

σι 

1050 

1090 

1091 

1126 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ - ΕΠΙ¬ 
ΠΛΟΠΟΙΟΥ 

ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 
- ΚΤΙΣΤΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡ¬ 
ΜΑΚΕΙΟΥ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑ¬ 
ΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙ¬ 
ΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜ- 
ΦΑΝΙΣΤΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡ¬ 
ΜΑΚΕΙΟΥ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ - ΘΕΡ- 
ΜΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡ¬ 
ΜΑΚΕΙΟΥ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟ¬ 
ΚΟΜΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
- ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ 
- ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ - 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ 

ΔΕ ΡΑΠΤΟΥ - ΡΑ- 
ΠΤΡΙΑΣ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ) 

ΦΟΡΕΑΣ 

Γ.Ν. Θ. Π. «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙ¬ 
ΣΤΟΣ» 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΡΤΑΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ- 
ΔΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΧΑΝΙΩΝ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡ¬ 
ΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΠΑΘ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «ΑΓΙΑ 
ΕΛΕΝΗ» 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑ¬ 
ΤΗΣΙΩΝ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜ¬ 
ΦΙΣΣΑΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗ¬ 
ΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 

ΠΑΘ/ΚΟ Ν. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥ- 
ΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» 

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟ¬ 
ΜΕΙΟ 

Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕ- 
ΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝ¬ 
ΝΗΜΑΤΑ» 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟ¬ 
ΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 

τνν 

ΑΒ 081247 

ΑΒ392809 

Ρ769189 

Ν684 018 

Ξ716214 

Χ332905 

Μ489435 

ΑΒ666844 

Ρ476710 

Π437537 

XI33142 
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Ν348935 
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Ξ662013 
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ΚΩΝ 

ΑΠΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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ζ 
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< 

α 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ¬ 

ΔΑΣ 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΕΙΡΗΝΗ 

ΔΗΜΟΚΛΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ 

ΠΙΣΣΑΣ 

ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ 

ΠΙΨΟΣ 

ΠΛΕΞΙΔΑ 

ΠΟΛΟΝΥΦΗ 

>- 
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π. 
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ο δ 

>- 
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ο 

1= 

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΟΥΛΟΥ 

ΠΟΥΡΝΑΡΑ 

ΡΕΜΠΑΠΗ 

ΡΕΠΠΟΣ 

ΡΟΔΗΣ 

ΡΟΥΣΣΑΚΗ 

ΣΑΚΕΛΑΡΗ 

ΣΑΛΑΚΟΣ 

ΣΑΡΑΒΑ 

ΣΑΡΑΦΗ 

ΣΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ 

Α.Μ. 

4390 

Γ". 

1165 

5108 

3791 

1876 

3812 

2458 

3932 

3676 

2386 

2872 

3720 

3002 

3840 

479 

994 

325 

2957 

Α/Α 

269 

270 
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275 
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285 
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Αναγκα¬ 

στική 

διάθεση 
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1,529.00 
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1,070.00 
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1,115.00 
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04 

1,379.00 

1,270.00 

812.00 

1,249.00 

1,160.00 
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οο 

ΕΝΤΟ- 

ΠΙΟ- 

ΤΗΤΑ 









οο 




ΟΟ 


ΟΟ 





ΔΙΟΡΙ¬ 

ΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΣΜΕ- 

ΤΡΗΣΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

(35%) 
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ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 
ή ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ ή 
ΠΟΝΤΙΟΥ 






ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 

ΠΟΝΤΙΟΥ 






ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ 



ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 

ΤΥΠΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

Ε2 

Ε2 

ΒΠ 

Ε2 

ίϋ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

Ε2 

ΒΠ 

ΒΠ 

Ε2 

ίϋ 

ΚΩΔ. 

ΘΕΣΗΣ 

1031 

00 

Ν. 

σ> 

1083 

1105 

1021 

1011 

981 

1018 

910 

1093 

1040 

1032 

1016 

994 

1002 

1076 

1030 

ο 

ο 

ο 

σ> 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ( 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝ. ΣΙΔΗ¬ 
ΡΟΥΡΓΩΝ - ΑΛΟΥ- 
ΜΙΝΟΚ/ΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. 
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 
- ΚΤΙΣΤΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙ¬ 
ΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΟ- 
ΠΤΡΙΩΝ - ΡΑΠΤΡΙΩΝ 
- ΓΑΖΩΤΡΙΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ( 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ( 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΔΟ¬ 
ΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) 

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ( 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟ¬ 
ΚΟΜΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Γ. Ν. Α..ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

Π. Γ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΧΑΝΙΩΝ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ- 
ΔΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

Γ.Ν. Θ. Π. «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙ¬ 
ΣΤΟΣ» 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Π. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ « ΑΧΕ¬ 
ΠΑ» 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΣΕΡΡΩΝ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ- 
ΔΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΣΥΡΟΥ.ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΜΥΚΟΝΟΥ 

ό 

* 

■< 

< 

< 

ζ 

ι_ 

Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 
- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 

Γ.Ν.Θ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ 

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟ¬ 
ΜΕΙΟ 
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ΑΝΔΡΟΥ 
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ΜΕΙΟ 
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ΑΕ283345 
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Ο 
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ΣΙΑΜΠΟΣ 

ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ 

ΣΙΒΡΗΣ 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΙΔΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΙΩΖΙΟΣ 
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ΣΠΑΝΙΔΗΣ 

ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 
ή ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ ή 
ΠΟΝΤΙΟΥ 


ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 


ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ 


ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 







ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 

ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ 






ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ 

ΤΥΠΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

Ε2 

Ε2 

Ε2 

ΒΠ 

ΒΠ 

ω 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΒΠ 

ΚΩΔ. 

ΘΕΣΗΣ 

913 

945 

1111 

σ> 

998 

1110 

936 

965 

1118 

1023 

1022 

1019 

σ> 

σϊ 

939 

1078 

1052 

947 

1138 

σ> 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡ¬ 
ΜΑΚΕΙΟΥ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. 
ΟΔΗΓΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ) 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟ¬ 
ΚΟΜΩΝ 

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ - ΘΕΡ- 
ΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. 
ΕΛΑΙΟΧΡ/ΣΤΩΝ. 
ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. 
ΕΛΑΙΟΧΡ/ΣΤΩΝ_ 
ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙ¬ 
ΣΤΩΝ 

ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 
- ΚΤΙΣΤΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟ¬ 
ΚΟΜΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟ¬ 
ΚΟΜΩΝ 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΗ¬ 
ΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΨΥ¬ 
ΚΤΙΚΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟ¬ 
ΚΟΜΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Γ.Ν.Α. ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΤΑΜ 

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟ¬ 
ΜΕΙΟ 

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟ¬ 
ΜΕΙΟ 

Γ.Ν.ΒΕΡΟΙΑΣ -ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥ¬ 
ΝΗΣ (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΔΟΥ) 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑ¬ 
ΟΥΣΑΣ 

Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ 
ΜΠΕΝΑΚΙΟ 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗ¬ 
ΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑ¬ 
ΤΗΣΙΩΝ 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ Ο.Ν. Α. 
«ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ» 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟ¬ 
ΜΕΙΟ 

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟ¬ 
ΜΕΙΟ 

Γ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 

Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗ¬ 
ΝΩΝ 

Γ.Ν.Α ΚΑΤ 

Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ 

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟ¬ 
ΜΕΙΟ 

τνν 

Ξ 056133 

Π201775 

Χ254381 

Π477651 

ΑΒ725880 

Σ440959 

ΑΕΙ 98919 

Π570501 

Σ651175 

Ξ406089 

ΤΙ 01321 

X451640 

ΑΑ306348 

Ξ789672 

Φ165056 

Π549385 

Μ482269 

ΤΙ36925 

ΑΒ144020 

Π895964 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 

ΙΛΙΙΛΙ3 

ΧΙΙΛΙ 

ΣΑΒ 

ΙΩΑ 

ΑΡΙ 

ΣΤΕ 

ΕΥΑ 

ΕΠΑ 

ΝΙΚ 

ΣΤΑ 

ΝΙΚ 

ΘΕΟ 

ΛΑΜ 

ΙΩΑ 

< 

< 

ΤΡΙ 

ΔΗΜ 

ιχν 

ΑΡΙ 

ΧΙΙΛΙ 

ΟΝΟΜΑ 

ΜΑΡΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΛΕΝΗ 

ΠΕΤΡΟΣ 

ΓΛΥΚΕΡΙΑ 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ- 

ΚΩΝ-ΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΥΡΟΣ 

ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΣΤΑΤΕΛΗ 

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ 

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ 

ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ 

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 

ΤΑΚΟΥ 

ΤΑΡΠΑΓΚΟΣ 

ΤΑΣΗΓΙΑΝΝΗ 

ΤΑΤΣΗΣ 

ΤΕΡΖΑΚΗΣ 

ΤΕΡΖΑΚΗΣ 

ΤΖΩΡΤΖΗΣ 

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ 

ΤΟΠΑΛΗΣ 

ΤΟΠΟΥΖΗΣ 

ΤΡΙΑΝΤ ΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ- 

ΠΟΥΛΟΣ 

ΤΡΙΠΥΛΑΣ 

ΤΡΟΥΜΠΑΛΟΣ 

ΤΣΑΚΟΥ 

Α.Μ. 

4825 
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608 

3894 

515 

2209 
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3142 

4422 
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2514 
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